JOZEF STALINSKI 


byly urzędnik Rzeezypospolite] krakowskiéj, emeryt, 


przeżywszy lat 75, opatrzony SS. Sakramentami zmarł dnia 21 Lipca 1872. 


Pozostała żona z córką zaprasza Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok dnia 23 bm. t. j. we Wtorek 
o godzinie 5téj po południu z domu Nr 317 na Kazimierzu wprost na Cmentarz, oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


dnia 24 b. m. o godzinie 9 rano w kościele Bożego Ciała odbyć się mające. 


W Drukarni „CZASU* w Krakowie. 


